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DESCRIPCION DE NINFAS DE LIMNOCORIS OVATULUS MONTANDON 
(HETEROPTERA: LIMNOCORIDAE)* 


LOPEZ RUF, Mónica L.** 


ABSTRACT. Description of nymphal instars of Limnocoris ovatulus 
Montandon (Heteroptera: Limnocoridae). Third, fourth and fifth immature 
instars of Limnocoris ovatulus Montandon are described. No nymphs of this species 
have been described up to date. The specimens described were taken in the 
province of Catamarca (Argentina), which is a new record for the species. 


No hay antecedentes bibliográficos sobre los estadios ninfales de especies del 
género Limnocoris Stál. Los únicos trabajos referidos a ninfas de Limnocoridae en 
América se refieren al género Pelocoris Stål (Hungerford, 1919; McPherson et al., 1987; 
López Ruf, 1992). 

El presente trabajo se realizó con material de Limnocoris ovatulus Montandon 
del río Paclín, provincia de Catamarca, obtenido en la intersección del río con la Ruta 
Nacional 38, a 15 km de la capital provincial. La muestra fue tomada en un desvío 
del cauce principal, en un tramo muy pedregoso y bien oxigenado, a unos 10 cm de 
la superficie. 

Se halló gran cantidad de adultos y ninfas 5, siendo muy escasos los demás es- 
tadios. Compartía el mismo hábitat con Ambrysus bergi Montandon, otro represen- 
tante de la familia Limnocoridae. Hasta ahora la especie no había sido citada para 
Catamarca y sus ninfas eran desconocidas. Ya que no se pudieron completar todos 
los estadios, aquí sólo se realiza la descripción de las ninfas 3, 4 y 5. 

La relación largo/ancho de los fémures de las patas I fue calculada con la lon- 
gitud máxima y su perpendicular máxima. 


Ninfa 3 (Fig. 1) 


Largo 3,82 mm; ancho máximo 2,75 mm. Cabeza grande y ancha respecto del 
pronoto; largo 0,61 mm; ancho máximo 1,37 mm. Ojos, en vista dorsal, de bordes 
internos rectos, ligeramente convergentes caudad. Pronoto subtrapezoidal, grande, 
bordes laterales muy curvos, divergentes hacia atrás. Angulos posterolaterales redon- 
deados; borde anterior cóncavo, tiende a envolver la cabeza; borde posterior recto, 
curvado hacia atrás en los extremos. Longitud en su línea media 0,45 mm; ancho 


* Contribución Científica No. 497 del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (ILPLA), C.C. 
712 , 1900 La Plata, Argentina. 
** Museo de La Plata, Paseo del Bosque, 1900 La Plata, Argentina. 
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Figs. 1-8. Limnocoris ovatulus. 1, ninfa 3; 2, pata I (ninfa 3); 3, carena mesosternal (ninfa 5); 4, pata 
I (ninfa 4); 5, ninfa 4; 6, pata I (ninfa 5); 7, ninfa 5; 8, carenas mesosternales (adulto). 


máximo en su borde posterior 2,44 mm. Mesonoto con pterotecas que alcanzan el 
metanoto (Fig. 1). Carena mesosternal esbozada como una estructura filosa, compri- 
mida en sentido lateral y sin foseta. Fémures anteriores (Fig. 2) subtriangulares, an- 
chos; relación largo/ancho 1,66. 
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Ninfa 4 (Fig. 5) 


Largo 5,35 mm; ancho máximo 3,82 mm. Cabeza un poco más pequeña respec- 
to del pronoto que en el estadio anterior; largo 0,76 mm; ancho máximo 1,83 mm. 
Ojos como en el estadio 3. Pronoto como en el estadio 3, curvado suavemente hacia 
atrás en los extremos. Longitud en su línea media 0,61 mm; ancho máximo en su borde 
posterior 3,36 mm. Mesonoto con pterotecas que sobrepasan la mitad del metanoto 
(Fig. 5). Carena mesosternal más desarrollada que en el estadio 3, ensanchada y con 
una pequeña foseta elipsoidal central. Fémures anteriores (Fig. 4) como en el estadio 
3; relación largo/ancho 1,60. 


Ninfa 5 (Fig. 7) 


Largo 6,88-7,49 mm (X 7,19 mm); ancho máximo 5,20-5,66 mm (X 5,44 mm). Ca- 
beza más pequeña respecto del pronoto que en el estadio anterior; largo 0,91-1,07 mm 
(x 1,02 mm); ancho máximo 2,29-2,44 mm (x 2,31 mm). Ojos como en el estadio 3, 
convergentes caudad. Pronoto como en el estadio 3, grande, curvado suavemente ha- 
cia atrás en los extremos. Longitud en su línea media 0,76-0,91 mm (X 0,85 mm); an- 
cho máximo en su borde posterior 4,43-4,74 mm (x 4,59 mm). Mesonoto con pterotecas 
que alcanzan el borde posterior del metanoto (Fig. 7). Carena mesosternal más desa- 
rrollada que en el estadio anterior, con foseta elipsoidal (Fig. 3); la cual no se parece 
a la del adulto, que es una hendidura profunda y alargada en sentido anteroposterior 
(López Ruf, 1986). Fémures anteriores como en el estadio 3; relación largo/ancho 
promedio 1,64 (Fig. 6). 


Notas comparativas. El cuerpo en general es subelíptico y muy aplanado 
dorsoventralmente, como el de los adultos; su ancho máximo lo presenta a la altura 
del segmento abdominal 2. La superficie dorsal se encuentra recubierta en forma 
uniforme de granulaciones muy pequeñas, y ostenta pequeñísimas manchas pardas 
oscuras sobre un fondo castaño claro en los tres estadios descriptos. Las ninfas de 
Limnocoris ovatulus se diferencian claramente de las de Pelocoris, ya que éstas son de 
cuerpo ahusado y generalmente de color oscuro con manchas pardas. En los esta- 
dios 3 y 4 no se observan estructuras genitales externas; en varios ejemplares del 
estadio 5 se observan por transparencia estructuras genitales en formación, posible- 
mente por encontrarse más cercanos a efectuar la última muda. 

La quetotaxia de las patas no brinda datos significativos de un estadio con res- 
pecto al otro. Los ángulos posteriores de los laterotergitos no son puntiagudos, sino 
que forman una línea continua a lo largo del borde del conexivo. A partir del seg- 
mento abdominal 2 se observa un aserrado fino y no muy perceptible en los bordes 
laterales de todos los laterotergitos. Los ojos son divergentes hacia adelante, no pre- 
sentando diferencias con los de los adultos. 

Los adultos no se encuentran con frecuencia, de modo que casi no hay colec- 
ciones de ellos. La cantidad coleccionada permitió observar una amplia diversidad 
en la abertura de la toseta mesosternal (Fig. 8), lo cual no se ha registrado en otras 
especies. 


Material examinado. ARGENTINA. Catamarca: Río Paclín, 29-V-1990; leg. 
López Ruf; un ejemplar de ninfa 3, uno de ninfa 4 y nueve de ninfa 5; depositados en 
el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. 
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